Ś. P. 


| Mgr. EUGENIUSZ BUDZIASZEK 


kierownik Sekcji świadczeń U. S. w Krakowie 


przeżywszy lat 28, zmarł dnia 3 lipca 1941 r. 


NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNE 


odprawione zostaną we wtorek dnia 14 pazdziernika b. r. w kościele św. Anny 
o godzinie 9 rano, oraz w piątek dnia 24 pazdziernika b. r. o godzinie 8 rano 
w kościele parafialnym św. Józefa w Podgórzu. 


Na które zapraszają w wielkim smutku pogrążeni: 


rodzice, siostra, bracia, bratowa i szwagier. 


Pierwszy Zakład pogrzebowy 


HENRYKA CYNO 


Kraków, ul. Brodzińskiego 7, przy starym moście. Tel. 180-78 


